静止画の撮影 


静止画撮影モード 


写乂ールモード 

乂ール添付や壁紙登が可能 
連写、装飾などち可能 
V 602 SH のディスプレイなど 
に合ったサイズで撮影可能 


こんなときに \ 


乂ール添付や壁紙登録など、 
V 602 SH で利用する静止画を 
手軽に撮影するとき 


デジタルカ乂ラモード 

最大横 1632 X 縦 1224 ドットの 
大きな静止画が撮影可能 
SD 乂モリカード経由で 
パソコンなどに取リ込み可能 
DPOF に巧応、 V 602 SH で 
プリントアウトの指定が可能 


こんなとさに) 


パソコンで加工/巧刷するなど、 
いろいろな用途に利用できる 
静止画を撮影するとき 


痛 . 


V 602 SH のデジタルカ乂ラモードで撮影した画像は、 DCF に巧応しています。 DCF 
は、（社）電子情報技術産業協舍 （J 曰 TA ) で主として、デジタルスチルカ乂ラの画 
像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利巧しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 『Design rule for Camera File system 』 の略称でず。 

ただし 、 「DCF 規格」 は、機器間の完全な互換性を保証ずるものではあリまだん。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) とは、デジタルカ乂ラで撮影した中か6、プ 
リントしたい画像や枚数などの設定情報を SD 乂モリカードなどの記媒体に記 
ずるためのフオーマツトでず。 
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^•1 デジタルカラモードで撮影ずると、指定したサイズの画像とサムネイル（横 120 X 
縦 160 ドットの静止画）が同時に保をされまず。 

X 2 サムネイルまたは横 240 X 縦 320 ド、ソトの縮小画像が添巧できまず。また、データフオ 
ルダに登した画像も添付できまず。 

■ X -3 お買い上げ時の状態（画像サイズ、画質）で撮影し、 V 602 SH に登したときの 
画像数です。 

イ ♦ V 602 SH のデータフオルダの乂モリは、ムービーやアニ乂ーシヨン、乂□デイ、 V ア 
プリライブラリなどと共巧しているため、他のデータの登状況によって、撮景ミ（登 
) できる画像数は少なくなリます。 

• 乂モリの使巧状況を確認ずるときは、 P .6-31 を参照してください。 


I 静止画のファイル名 


写乂ールモード 

撮影（登 ） 日時のファイル名が付きまず。（例： 2004年07月16日午 
後12時34分に撮影^ 「04-07-16 12-34. jpg」） X 

デジタルカ乂ラモード 

「 VFSH 0001. JPG 丄 「 VFSH 0002. JPG 」 •••の順に、ファイル名が付き 
ます。 


X 登先に同じ名前のファイルがあるときは、登したファイル名に自動的に卜 xx」（xx 


は 2 ケタの数字、英字： 00 〜 99 、 aa 〜 ZZ ) がイ寸加しまず。 

•写^-ルモードのファイル名は、変更できまず。 ( o ^ P . 12-46) 

デジタルカ乂ラモードで撮景ミした静止画のファイル名は、 V 602 SH では変更できまだ 
ん。パソコンなどでファイル名を変更すると、 V 602 SH で静止画が表示できなくなる 
ことがあリます。ファイル名は変更しないことをおずずめします。 


静止画撮影モードの機能比較 



写乂ールモード 

デジタルカ乂ラモード 

撮影 ヴイブ 

横240 X 縦320ドット ( QVGA ) 

横 120 X 縦160ドット ( QQVGA ) 

横 120 X 縦128ドット 

横 1632 X 縦1224ドット 別 
横 1280 X 縦960ドット （ SXGA ) X 1 
横 1024 X 縦768ドット （ XGA ) X 1 
横640 X 縦480ドット （ VGA ) の 

静止画の登歸先 

V 602 SH または SD 乂モリカードの 
データフオルダ（ピクチトー） 

V 602 SH または SD 乂モリカードの 
デジタルカ乂ラフォルダ ( DCIM ) 

画質 

ノーマル/ファイン 

ノーマル/ファイン/ハイクオリティ 

光字 ブーム 

2倍 （2 段階） 

デジタル ブーム 

横240 X 縦32日ドット；卜10倍 
横 120 X 縦160ドット：1 〜 20倍 
横 120 X 縦128ドット：1 〜 20倍 

ホ黄 1632 X 縦1224ドット：なし 
横 1280 X 縦960ドット ： なし 
横1024 X 縦768ドット：1 〜 1.6 倍 
横640 X 縦480ドット：1 〜 2.5 倍 

スー パー乂ール 添 
巧 

可能 

可能が 

ファイル形式 

JPEG 形式 (. jpg ) 

登歸可能数 （目安） 

1220ファイル X 3 

140ファイル X 3 


力乂ラ機能 
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静止画を撮影する 


ビューアポジションで撮影する 


♦を種撮影方法などのニューの選択画面は、縦向きに表示されまず。 

•力^ラモード選択画面や撮影モードの選択画面では、利用できるボタン操作や内容を 
ディスプレイに表示させることができまず。 ( o ^ P .6-23) 

I ビューアポジション （ o :^ P .1-12) で、©を長く （ 1秒 W 上）巧す。 

お買い上げ時には、写ールモードで力ラが起動しまず。 iU 降は、前回の終了時に 
利用していたモードで力/ラが起動しまず。 

ク应 D (機能）を巧しにあと、「力乂ラモード選が」を選び、©を巧す。 

〇「团写乂ールモード」まには「図デジタルカ乂ラモード」を選び、©を 
巧す。 

4画像をディスプレイに表示する。 

■ ビューアポジションで使用ずるボタン： o ^ P .6-4 
■ を種撮影ち法： o ^ P .6-23 
■ マニュアル撮影時： o ^ P .6-26 
■ フォーカス□ック撮影： o ^ P .6-7 

を巧し切る。 

ピントの自動調整 （ D ^^ P .6-7) を行ったあと、シトッター 
音が鳴リ、撮影した静止画が表示されます。 

■撮影の やリ直し：の （ 1秒 iU 上）♦「团 YES 」 選択 ♦© 

■ 画像編集： o ^ P . 12-24 〜 P .12-31 


晒1て|115:05 
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シトッター音は、マナーモードを設定していても鳴リます。また、シトッター 
音の音量は、変更できまだん。 

•シトッター音のパターンは変更できます。 ( d ^ P .6-23) 

• 撮影後自動的に静止画を登するように設定することもできます。 

(自動保を設定： d ^ P .6-28) 

このときは、操作6は必要あリまだん。 


6静止画を登歸するときは、©を巧す。 

登中の確認^ッ tz — ジが表示され、撮影した静止画が登されます。操作4の状態 
に戾リまずので、続けて撮影できます。 


^ 力乂ラ機能 
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モバイルカ乂ラを終了するときは、店 D を長< ( 1秒じ Lb ) 巧す。 

登歸していない画像があるとき 

力巧に戻るかどうかの臓人 ytz - ジ備ホされます。 

♦「因 YES 」 を選び、©を}甲すと、撮景ミ画面に戻リます。 

•「回 N 0」を選び、©を}甲すと、撮景ミ後の画面に戻リまず。 


オープンポジション / tZ ルフシヨットポジションで撮影する 


I ® を巧しにあと、「モバイルカ乂ラ」を選び、 ® を巧す。 

ク「团写乂ールモード」まには「固デジタルカ乂ラモード」を選び、度)を 
巧す。 

夕画像をディスプレイに表示する。 

■オープン ポジションで使用ずるボタン： o ^ P .6-4 
■ を種撮影方法： o ^ P .6-23 
■ マニュアル撮影時： o ^ P .6-26 
■ フオーカス□ツク撮影： o :^ P .6-7 


4 ® を巧す。 

ピントの自動調整 （ o ^ P .6-7) を行ったあと、シトッター音が 
鳴リ、撮影した静止画が表示されます。 

■ 撮影のやリ直し：回「团 YES 」 選択♦策 

■ 画像編集： o ^ P . 12-24 〜 P .12-31 

シ トッ ター音は、マナーモードを設定していても鳴リま 
ず。また、シトッター音の音量は、変更できまだん。 


砸國 r 化， anmn Wd 

け:日5が TUT \ m § 
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シトツター音のパターンは変更できます。 ( D ^ P .6-23) 

撮景ミ後自動的に静止画を登するように設定することも 
できまず。（自動保を設定： D ^ P .6-28) 

このときは、操作5は必要あリまだん。 

C 静止画を登歸するときは、 ® を巧す。 

登中の確認ソ tz —ジが表示され、撮影した静止画が登されます。操作3の状態 
に戾リまずので、続けて撮影できまず。 

6モバイルカ乂ラを終了するときは、@を巧す。 

tz ルフショツトポジションで撮影するとき 

撮影前のディスプレイには、鏡で映したように反転した画像が表示されますが、 
撮影後のディスプレイには反転していない画像が表示されます。 


嚇 


登録していない画像があるとき 

終了の確認乂ッ 1 Z — ジが表示されます。 

♦「团 YES 」 を選び、度)を}甲ずと、撮影した静止画を登だずに、モバイルカ乂 
ラを終了し、待受画面に戻リまず。 

•「回 N 0」を選び、 ® を}甲すと、撮影後の画面に戻リまず。 


力乂ラ機能 
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g 撮影後にできること 


タモリタイル 
登錄 

写ールモードで撮影した静止画をモリダイトルに登し 
まず。 

の/® (機能） 1 

♦ 「固乂モリダイル登録」選択♦©/度） 

■ lU 降の操作： o ^ P .5-6 操作4 

ヴムネイル登歸 

デジタルカラモードで撮影した静止画のサムネイルだけを 
登しまず。 

の/® (機能） 1 

♦ 「团サムネイル登録」選択 ♦©/® 


•データフォルダのピクチトーフォルダに登されます。 



ヴムネイル 
90度回輯 


デジタルカ^ラモードで撮影した静止画を回転し、画像の向 
きを変えて登できまず。 


の/® (機能） ♦ 「固サムネイル90度回転」選択 ♦©/® 


•さらに回転ずるときは、应 D ( 1秒じ(上）または® (回転）を巧しまず。 
■ 回転後のサムネイル登：@/® 


静止画撮影で利用できる機能 


祖最影 前 


撮影前に®/® (機能）を巧すと、次の機能が利用できます。 


光字ブーム ON/OFF 

光学ズームを設定しまず。 ( d ^ P .6-26) 

撮影ヴイブ設定 

撮影する画像のサイズを設定します。 ( o ^ P .6-26) 

AF モード切替 

オートフォーカス撮影/マニュアル撮影を設定します。 ( d ^ P .6-25) 

画質設定 

画質を設定します。 ( o ^ P .6-27) 

モバイルライト 

モバイルライトの点灯時間とカラーを設定します。 ( o ^ P .6-25) 

ムービー変装※ 

顔に装飾を付けて撮影します。 ( o ^ P .6-14) 

シーン別撮影 

シトッターを撮影シーンに合わだて設定します。 ( d ^ P .6-27) 

表示切曾 

画面の表示を切リ替えます。 ( o ^ P .6-23) 

特 

1 

影 

タイフー設定 

tz ルフタイマーを設定します。 ( o ^ P .6-24) 

連写設定 

連写モードや連写スピードを設定します。 ( d ^ p .6-14) 

言曼 

フレーム設定 X 

画像にフレームを設定します。 ( d ^ P .6-13) 

才 

プ 

シ 

シトッター音設定 

撮影時のシトッター音を設定します。 （ d ^ P .6-23) 

登歸先 

静止画の登先 （ V 602 SH / SD >^ モリカード）を設定します。（厨 P .6-28) 

3 

自動保な設定 

撮影後自動的に静止画を保をするかどうかを設定しまず。 ( o ^ P .6-28) 

ソ 

5 化 

日 X 

定 

オートリ t ット設定 

モバイルカ乂ラを終了するとき、設定内容をリたットずるかどうかを設 
定しまず。 ( D ：^ P .6-28) 

データ消去 

V 602 SH または SD 乂モリカード内の静止画を消去します。 （ 0^ P .6-32) 

キー操作ガイド 

現なの撮影モードで利巧できる機能を表示します。 ( D ^ P .6-23) 

明るさ設定 

日月るさを調整します。 ( o ^ P .6-26) 

カタラモード選択 

モバイルカ乂ラのモードを設定します。 ( o ^ P .6-28) 


乂 写^ールモードで利用できまず。 
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最影直後（静止画登録前） 


静止画の撮影直後（画像登前）に店 D /® (機能）を巧すと、次の機能が利用でき 
ます。 

■写乂ールモード 


表示切曾 

画面の表示を切リ替えます。 ( o ^ P .6-23) 

画像編集 

撮影した静止画を編集します。 （ D ：^ P . 12-24 〜 P .12-31) 

登歸先 

静止画の登先 （ V 602 SH / SD 乂モリカード）を設定しまず。（厨 P .6-28) 

乂ール添巧 

撮影した静止画を乂ールに添付します。 ( d ^ P .6-38) 

乂モリダイトル登録 

撮影した静止画を乂モリダイトルに登します。 ( d ^ P .6-12) 

データ消去 

V 602 SH またはモリカード内の静止画を消去します。 ( o ^ P .6-32) 


■デジタルカ乂ラモード 


ヴムネイル登歸 

サムネイルだけを登します。 ( o ^ P .6-12) 

ヴムネイル 90 度回転 

サムネイルを90度に回転して表示します。 ( o ^ P .6-12) 

乂ール添巧 

サムネイルまたは縮小した画像を乂ールに添付します。 ( o ^ P .6-40) 

登歸先 

静止画の登先 （ V 602 SH / SD >^ モリカード）を設定しまず。（厨 P .6-28) 

データ消去 

V 602 SH または SD 乂モリカード内の静止画を消去します。 ( o ^ P .6-32) 

表示切曾 

画面の表示を切リ替えまず。 ( D ^ P .6-23) 


フレームを巧けて撮影する 


写乂ールモードで利用巧能 _ 

♦ボーダフォンライブ！などで入手した画像（透過 PNG お式の画像）も利用できまず。 

♦連写モードで撮影ずると、ずべての静止画にフレームが巧きまず。 

I 写乂ールモード（豚 P .6-10、 P .6-11) で、のまには® (機能）を巧す。 

ヴ「固特殊撮影設定」を選び、©まには®を巧す。 

3「固フレーム設定」を選び、©まには®を巧す。 

4 あ6かじめ登錄されているフレームをが用ずるとき 
n 「团固定フレーム」を選び、©まには®を巧す。 

曰フレームを選び、©まには®を巧す。 

選んだフレームの巧いた画像が表示されまず。 

■ オープンポジションでのフレームの変更：@ (前へ ）/@ 〇欠へ） 

曰©まには®を巧す。 

才 U ジナルフレームをが巧するとま 
n 「固オリジナル」を選び、©まには®を巧す。 

•フレームに利用できない画像は、選択できまだん。 

曰フレーム画像を選び、©まには®を押す。 

選んだフレームの巧いた画像が表示されまず。 

■フ レームの変更：应 D /@ ( 戻る）♦画像選択 ♦© Z ® 


力乂ラ機能 
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曰©まには®を巧す。 

•撮影サイズ「240 320」のときに、横 120 X 縦160ドットよリも小さいフレー 
ムを選択ずると、 フレームは拡大して表示されまず。 


フレームを解除するとき 
n 「固 OFF 」 を選び、©まには®を押す。 

顔に装飾を巧けて撮影する 


写乂ールモードで利用可能 


•ボーダフオンライブ！などで入手したアイテム （ MSK お式の画像）も利用できまず。 
•ムービー変装は、撮影サイズ「240 320」で起動しまず。ムービー変装起動中は、撮影 
サイズの切替、フレーム/連写設定、力ラモードの切替などはできません。 

I 写乂ールモード （ o :^ P .6-10、 P .6-11) で、应 D まには® (機能）を巧す。 
力 2 「◎ム—ビ—変装」を選び、©まには®を巧す。 

% 3「团固定アイテム」まには「固オリジナル」を選び、©まには®を巧す。 

14 種類を選び、©まには®を巧す。 

■ フレームの変更： a または@(前へ）/日または® (次へ） 

•ムービー変装に利用できないファイルは、選択できまだん。 

5 ©まには®を巧す。 

選んだ装飾を巧けて撮影できる状態になリます。 

•フオーカス□ック ( o ：^ P .6-7) したリ、才ープンポジションで@ (認識）を巧ず 
と、顔の位置に合わせて装飾が表示されます。 

■ ムービー変装の解除：の/@ (機能） ♦ 「ムービー変装終了」選択今©/® 


静止画を連続して撮影する 


撮影前に連写モードを設定しておくと、静止画を連続して撮影できます。 
連写モードの種類は、次のとおリです。 


4枚連写 

4枚の静止画を連続して撮影し、4枚の静止画と分割画像を作成しまず。 

9枚連写 

9枚の静止画を連続して撮影し、9枚の静止画と分割画像を作成しまず。 

25枚高速連写 X 

25枚の静止画を連続して撮影し、25枚の静止画と分割画像を作成しまず。 

ブラケット連写 

画像の明るさやモバイルライトの色を変えて9枚の静止画を撮影し、9枚 
の静止画と分割画像を作成します。 

オーバーラップ連写 

連続して5枚の静止画を撮影し、5枚の静止画と合成画像を作成します。 


义 撮影サイズ「240 320」の写^-ルモードでは、25枚高速連写は利用できません。 
•デジタルカ乂ラモードでは、撮影サイズ「480 640」のときに4枚連写だけ利用できまず。 
•連写モードでは、1枚目のシトッター（©または®)を巧ずと、あとは一定間隔で自動 
的に残リの回数分撮影されまず。 

•4 枚または9枚連写では、自動的に撮影される間隔（連写スピード）を設定できまず。 
また、回数分シトッターを巧ず、「マニュアル」に設定ずることもできます。 

イ連写画像か61枚の静止画を選択して登したリ （ o ^ P .12-22) 、スーパー乂ールに 
添付して送信する ( o ^ P .6-38) こともできます。 
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□ 枚数表示 

の〜因： ち下の数字は、連写枚数を示しまず。また、左上の数字は撮影済または表示 
中の枚数を示します。 

田：分割画像（オーバーラップ連写は合成画像）を確認中に表示されまず。 

曰連写モード表示 

四； 4枚連写 ON / 回： 9枚連写 ON / 回： 25枚高速連写 ON 
图：ブラケット連写 ON / 固：才ーバーラップ連写 ON 

曰連写スピード表示 

國：速い/四：やや速い/四：普通/四：やや遅い/四 I :遅い/四：マニュアル 
國：高速/四：通常（ブラヶット連写、才ーバーラップ連写） 

g 連写モードを設定する 

I 写乂ールモードまにはデジタルカ乂ラモード （ o ：^ P .6-10、 P .6-11) で、 
店 D まには® (機能）を巧す。 

ク「特殊撮影設定」を選び、©まには®を巧す。 

3「固連写設定」を選び、©まには®を巧す。 

4 导乂ールモードのとま 

n 「团4巧連写 ON 」 〜「才ーバーラップ連写 ON 」 のいずれかを選び、 
©まには®を巧す。 

写ールモードの「25枚高速連写」を選んだときは連写モードマークが点なし 
(0^ 上記）、撮影画面に戾リます。 

■ 連写モードの解除： 「 OFF 」 選択 ♦© Z ® (操作完了） 

デジタノ//カメラモー ドのとま 
n 「团4巧連写 ON 」 を選び、©まには®を巧す。 

■ 連写モードの解除：「回 OFF 」 選択 ♦© Z ® (操作完了） 

連写スピードを選び、©まには®を巧す。 

連写モードマークが点灯し （0^ 上記）、撮影画面に戻リまず。 

•暗い巧で撮景ミすると、日月るい巧で撮景ミするよリも連写スピードが遅くなることがあ 
リます。 

•モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあリまず。 


□ 

日 

日 


砸國 

15:05 


>± 而巧画お ! 防 ！! lull f 


ァィ乂 y レィ 

♦通常の力ラモードのマークについては、 P .6-3 を参照してください。 
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g 連写 モー ドで撮影する 

•あ6かじめ、連写モードを設定しておいてください。 ( o ^ P .6-15) 

I 画像をディスプレイに表示し、©を押し切るか、 ® を巧す。 

1枚目の静止画が撮影されまず。このあと、一定間隔おきに、残リの回数分の画像が 
撮影されまず。 

■連 写の中止： の/@ (停止） 

■中止前に撮影した枚数分の連写画像の登：上記操作のあと、@/®) 

■連 写の取消（マニュアル時）:の （ 1秒 iU 上）/®(取消）♦「团 YES 」 選択 ♦© Z ® 
(途中まで撮影した画像は消去されまず。） 

手動（マニュアル）で撮影するとき （4 枚連写/9枚連写） 

♦ 1枚目の静止画を撮景ミしたあと、同様に残リの回数分シトッターを}甲します。 
(©押し切リ/旁） 

ヴ連写が終われば、をぶ画像が表示される。 

デジタルカ^ラモードは、1枚目に撮影した静止画が表示されま 
ず。 

■ 連写画像内の静止画の確認：日0/@ 

■ 連写画像内の静止画の登：日0/@ ( 画像選択：分割画像 
も可能 ）♦© /® (機能）今「面表示画像登録」選択 ♦©/ ® 

■連 写画像内の静止画の^ール送信：日日/@♦应 D /® (機 
能） ♦ 「回 表示画像添付」選択 ♦©/(§) 

(画像サイズによっては、選択^ニューが表示されます。） 

寺連写画像を登歸するときは、©まには® (登歸）を巧す。 

連写モードのままで元のモードに戻リます。 

•写^-ルモードは、分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登 
されます。（登場所：データフォルダ内の連写フォルグ） 

•デジタルカラモードは、1枚ずつ個別に登されまず。（登場所：デジタルカ^ 
ラフオルダ） 


■撮影直後に利用でさる機能 

画像登前に店 D /® (機能）を巧すと、次の機能が利用できます。 


表示画像登歸 

撮影した静止画を選んで登します。 

表示画像添巧 

撮影した静止画を乂ールに添付します。 

登歸先 

連写画像の登先 （ V 602 SH/SD 乂モリカード）を設定します。 （ 厨 P .6-28) 

データ消去 

V 602 SH または SD 乂モリカード内の静止画を消去します。（厨 P .6-32) 

表示切曾 

画面の表示を切リ替えます。 ( o ^ P .6-23) 



^ 力乂ラ機能 
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